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A NEW SPECIES OF CAREX FROM SHANDONG 

Li Fa-zeng Fan Shou-jin 

CfB ^3 ■ Carex qingdaoensis F. 
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Carex- qingdaoensis F. Z. Li et S.J.Fan sp. nov. 

Species affinis C. longirostratac C. A. Mey. sed foliis coriaceis longior- 
lbus quam culmis, ^spiculis longo-cylindricis 4—5cm. longis apice 
paucis Sfloribus, squamis longioribus quam utriculis glabris differt. 

Herba perennis caespitosa. Rhizomate crasso,ascendente,vagiuis brunn- 
■eis fibrosisobsito. Culmus centralis 30—40cm. altus gracilis triquetrus glaber, 
brevior quam folium. Folia 40—50cm longa 2—8mm. lata, coriacea glabra. 
Spiculae 2 — 3, distantae , terminates masculinae longo-cylindricae cir. 
4cm. longae 7 mm. diam. laterales 1—2 foeminae. longo-cyIindricae 4—5cm 
longae 8mm. diam. densiflores apice paucae Jflores, pedunculus 3—5cm. 
longus. Bracteae vaginatiae 2.5—4cm. longae apice brevi-foliiformes. Squ¬ 
amae £elliptico-lanceolatae brunneae 8—10mm. longae 3-nerviae, apice tr- 
uncatae vel emarginatae 4—5 mm. longae scabrae. Utriculi obovati-oblo- 
ngi triquetri. glabri inferne concavi apice in rostrum 3mm. longum utroque 
lateri scabri, profunde bidentatum abrupte contract!. Nux obovato-trigona 
2—2.5mm. longa, inferne concava, stylus longior, basi curvatus, stigmata 
3. 
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